IGNACY WEGRZYN 


towarzysz stolarski, 


przeżywszy lat 32, po krótkiej chorobie, zakończył życie dnia 10 lipca 1901 roku. 


W smutku pozostała żona z trojgiem małoletnich dzieci wraz z rodziną zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w piątek dnia I2 b. m. 
o godzinie 4 popołudniu z domu pod L. 157 przy ulicy Krowoderskiej, wprost na cmentarz. 
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Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


